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24th May 2011 

2011 മേയ് 24 
| 3rd Jyaishta 1933 

1933 ജ്യേഷ്ഠം 3 


- 21 


വാല്യം 56 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


നമ്പർ 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ് 3/ 1531/ 111 എച്ച്. ഡി.എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1 1,350 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 5 - 2011, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31- 5 - 2011 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 1 - 6 - 2011, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


Health Services Department 
TENDER EXTENSION NOTICES 

(1) 
No. S3 / 1531/11/ HDS. 

| 26th April 2011. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of 300 MA X - ray Machine - 1No. to 
Medical College Hospital, Kozhikode . 

(Specification available along with the tender form ) 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No. S3 /1531/ 11 /HDS. 

- Price of tender (in duplicate) ST Cash only/ Money 
Order - 1 1 ,350 . 

Date and time of close of sale of tender forms 
30 - 5- 2011 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 31-5 - 2011 at 5 p.m . 

Date and time of opening of tender - 1 - 6 - 2011 
at 12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 30 -8 -2011. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
300 എം . എ . എക്സറേ മെഷീൻ - 1 എണ്ണം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 
തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
( സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ ഫോറത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്.) 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി - 30 - 8 - 2011. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - -സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴി 
ക്കോട്- 8. 


- ( 2 ) 


| No. S3/1540/11/ HDS. 

26th April 2011. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the ICU Cots — 2 Nos. to Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

(Specification available along with the tender form ) 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No. S3 /1540 /11/ HDS. 


24th MAY 2011 ) 


STORES PURCHASE 


- 616 


Price of tender form ( in duplicate ) ST Cash only /Money 

Last date and time for receipt of tender form 
Order - 7 450. 

1 - 6 -2011 at 12 Noon . 
Date and time of close of sale of tender form 

Date and time of opening of tender - 1- 6-2011 , 2 p . m . 
30- 5 - 2011 at 3 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31-12-2011. 
Date and time for receipt of tender — 31-5-2011 at 5 p. m . 

Address of Officer from which tender forms are to 
Date and time of opening of tender - 1 - 6 - 2011 be obtained and whom tenders are to be sent — The 
at 12 Noon . 

| Superintendent, Govt. General Hospital, Calicut-32. 
Date up to which rates are to be firm — 30 -8 -2011. - കോഴിക്കോട് ഗവ . ജന റൽ ആശു പതി യി ലേക്ക് 
Address of Officer from whom tender forms are to be 

സ്റ്റെബിലൈസർ- 4 കെ . വി . (1.5 ആന്റ്2 ടൺ എയർകണ്ടീഷണർ 

| പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക്) - 10 എണ്ണം വിതരണം 
obtained and whom tenders are to be sent — The 

ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode - 8 . 

ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അടങ്കൽ തുക - X 30,000. 
ഐ . സി . യു . കോട്ട് - 2 എണ്ണം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 7 300 + 4 % വാറ്റ് നികുതി+ 
( സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ ഫോറത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. - 1 % സെസ്സ് വാറ്റ് നികുതിയിൻമേൽ. 
- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 

- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും - 31 - 5 - 2011 വൈകിട്ട് 3 മണി. 
എസ്. 3/ 1540/ 11/എച്ച്. ഡി.എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സമയവും 1-6 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 450. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 1 - 6 - 2011 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 
സമയവും 30 - 5- 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 

മേൽവിലാസം. --സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി, 
സമയവും - 31- 5 - 2011 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 

കോഴിക്കോട്- 32. 
- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 1- 6 - 2011 , 

Government General Hospital , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

| Kozhikode . 

Superintendent. 
ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 8- 2011. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്- 8. 


( Sd.) 


Medical College Hospital, 
Kozhikode -8 . 


( Sd.) 
Superintendent. 


RE - TENDER NOTICE 


No. S- 7528/2010 . 

28th April 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Stabilizer 4KV (for the functioning of 1.5 
and 2 Ton Air Conditioners) - 10 Nos . to Govt. General 
Hospital, Kozhikode. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No. S - 7528/2010 . 

Estimate Cost _ 3 30,000. 
EMD - 1 %. 

Price of tender (plus) ST Cash only 3 300 + 4 % VAT + 
1 % Cess on VAT. 

Last date and time of close of sale of tender forms — 
31 - 5- 2011 at 3 p . m . 


